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L I B R O 



CL V A R T O. 
del tempio di giove statore. 


*7 


Cap. XVIII. 



R A il Campidoglio , & il Palatino apprell'o il Foro Romano fi ueggono tre colon - 
nediordineCorinthio,lequalifecondoalcuni crano di un fiancodelTempio di 
Vulcano , c fecondo alcuni altri del Tempio di Romolo ; non manca ancho chi di- 
ca ch’elle erano del Tempio di Gioue Statore, e cofi credo chc fulfe uotato da Ro- 
molo quando i Sabini hauendo per tradimento prefo il Campidoglio, & la Rocca, 
r ~ ~ r quafi uittoriofi s’erano inuiati uerfo il Palazzo . Altri fono ftati, c’hanno detto che 

^^ecolonneiniicme con quelle, che fono fotto il Campidoglio,erano dun ponte,che fece far Ca- 
r .Tula per paifare dal Palatino al Campidoglio :1a quale opinione ft conofcc eflere in tutto lontana 
lillaverita , perche per gli ornamenti fi uede che quefte colonne erano di due diuerfi edificij,& per- 
d hc \i ponte, che fece far Caligula era di legno,& paflaua a trauerfo il Foro Romano . Ma per torna- 
talpropofito nollro/uifero quefte colonne di qual Tempio ii uoglia,io non ho ueduto opera alcu- 
1 iine»lio,epiu delicatamente lauorata ; tuttiimembrihannobellifsima forma, &fonobenifsimo 
H'tciflo credo che l’afpetto di quefto Tempio fuife il Peripteros, cioe alato a torno,& la mamera la 
Picuoftilos . Haueua otto colonne nelle fronti,& quindeci ne i lati,annouerandoui quelle de gli an- 
a 0 li. Le Bafe fono compoftedell’ Attica, & della Ionica. Icapitellifonodegnidiconfideratione 
nerlabella inuentione de gli intagli fatti nell’ Abaco . L’ Architraue,ilFregio, e la Cornice fono per 
la quarta parte della lunghezza delle colonne . La cornice fola e alta poco manco dell’architraue, Sc 
fiegio iniieme,cofa che in altri T empij non ho ueduto . Di quefto Tempio ho fatto tre tauole. 

E L L A Prima u’e 1’ Alzato della facciata. 

KellaSecondau’e difegnatala pianta. 

NellaTerza i membr^articolari . D s E' parte delSoffitto dell' Archi- 

B, IlCapiteilo. . trauenalccolonne. 

C, L’ Architraue, il Fregio, 

& la Cornice. 
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